0. WOJCIECH GEDROJC 


Kaplan Zgromadzenia 00, Kapucynów Krakowskich, 


przeżywszy lat 84, w Zgromadzeniu 62 a Kapłaństwa 57 lat, opatrzony SS. Sakramentami. 
zasnął w Panu dnia 25 Kwietnia 1884 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Kościele 00, Kapucynów w Poniedziałek dnia 28 b. m. o godz. 10 rano, 
po którem zwłoki na Cmentarz wyprowadzone zostaną. 


Zgromadzenie 00. Kapucynów zaprasza Wielebne Duchowieństwo i Wiernych do oddania ostatniej usługi 
zmarłemu Kapłanowi. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


